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córka maszynisty kolei Karola Ludwika, 


po długiej i uciążliwej chorobie, zgasła w 13 wiośnie życia, dnia 28 
Kwietnia 1891 roku. 

W smutku pogrążeni rodzice i rodzeństwo, zapraszają Znajomych i pobożną Publiczność, na 

obchód pogrzebowy, który się odbędzie dnia 30 Kwietnia b. r. o godźinie 4-tej po południu 


z domu przy ul. Szłak Nr. 51, wprost na cmentarz. 


Kraków «w Kwietnru 1891. 
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